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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1380 

29 Νοεμβρίου 2013 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠΟ Ι ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

1. Με την υπ’ αριθμ. 14330/07/08/2013 πράξη του Γενι¬ 
κού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης 
Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 
210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (Α.Μ. 
34580), κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών Θέσεων), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 15770/30/08/2013 πράξη του Γενι¬ 
κού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης 
Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 
210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤ ΑΥΡΙΑΝΟΥ, (Α.Μ. 
35186), κατηγορίας Γ (Στελέχη Γ ενικών Θέσεων), από τα 
μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 11177/03/07/2013 πράξη του Γ ενικού 
Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Δημόσιας Επιχεί¬ 
ρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης 
Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 
210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, (Α.Μ. 35232), κα¬ 
τηγορίας Γ (Στελέχη Γ ενικών θέσεων), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 13533/26/07/2013 πράξη του Γ ενι¬ 
κού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης 
Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 
210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΜΠΕΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 38228), κατη¬ 
γορίας Γ (Στελέχη Γ ενικών Θέσεων), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 15494/26/08/2013 πράξη του Γ ενι¬ 
κού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης 


Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 
210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 48800), 
κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών Θέσεων), από τα με¬ 
σάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

Ο Γ ενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ 


1. Με την υπ’ αριθμ. 15401/22/08/2013 πράξη της Βοηθού 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 34740), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 15475/23/08/2013 πράξη της Βοηθού 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΣΑΦΕΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙ- 
ΟΥ, (Α.Μ. 35903), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 15507/26/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝ¬ 
ΝΗ, (Α.Μ. 38150), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 15508/26/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ, 
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(Α.Μ. 38212), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 14314/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 38331), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 15476/23/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 39767), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Δι¬ 
οικητικοί - οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

7. Με την υπ’ αριθμ. 14804/13/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (Α.Μ. 39836), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 15448/23/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΖΕΜΠΕΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 42649), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

9. Με την υπ’ αριθμ. 14802/13/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, (Α.Μ. 42713), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

10. Με την υπ’ αριθμ. 15218/20/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΙΝΤΖΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΙΠΠΟΚΡΑ¬ 
ΤΗ, (Α.Μ. 42736), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

11. Με την υπ’ αριθμ. 15399/22/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 


της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΗΛΙΑ του ΑΛΕΞΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 42815), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

12. Με την υπ’ αριθμ. 14798/13/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΜΑΡΕΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 42961), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

13. Με την υπ’ αριθμ. 14323/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΝΑΣΚΑΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 43315), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

14. Με την υπ’ αριθμ. 14488/08/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΖΟΥΖΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙ¬ 
ΟΥ, (Α.Μ. 44912), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 15393/22/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 44964), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

16. Με την υπ’ αριθμ. 14697/12/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΔΙΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
45640), κατηγορίας Δ01 (Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, 
λόγω παραίτησης. 

17. Με την υπ’ αριθμ. 14502/08/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 45916), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
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εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

18. Με την υπ’ αριθμ. 14485/08/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΣΤΡΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του 
ΙΑΚΩΒΟΥ, (Α.Μ. 47729), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραί¬ 
τησης. 

19. Με την υπ’ αριθμ. 15397/22/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 47895), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

20. Με την υπ’ αριθμ. 14800/13/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΙΟΡΔΑΝΗ, (Α.Μ. 49077), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

21. Με την υπ’ αριθμ. 15477/23/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε,), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΥΡΙΑ¬ 
ΚΟΥ, (Α.Μ. 49407), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

22. Με την υπ’ αριθμ. 14494/08/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 51249), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

23. Με την υπ’ αριθμ. 14317/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙ- 
ΟΥ, (Α.Μ. 51276), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

24. Με την υπ’ αριθμ. 15505/26/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 


της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51896), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

25. Με την υπ’ αριθμ. 15216/20/08/2013 πράξη της Βοη¬ 
θού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 52266), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

26. Με την υπ’ αριθμ. 15506/26/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 52294), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

27. Με την υπ’ αριθμ. 14595/09/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, (Α.Μ. 52345), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

28. Με την υπ’ αριθμ. 15398/22/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 53485), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

29. Με την υπ’ αριθμ. 14948/14/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του ΓΟΓΟΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 56915), εκπαιδευ¬ 
τικής βαθμίδας - Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαί¬ 
δευσης [ΠΕ], από τα μεσάνυχτα της 05/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

30. Με την υπ’ αριθμ. 14318/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
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κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του ΚΑΤΑΠΟΔΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, (Α.Μ. 67339), εκπαιδευ¬ 
τικής βαθμίδας [ΠΕ] (Ιατρός), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2013, λόγω παραίτησης. 

31. Με την υπ’ αριθμ. 14507/08/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΗΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩ¬ 
ΝΟΣ, (Α.Μ. 77126), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

32. Με την υπ’ αριθμ. 15400/22/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΛΙΑΜΠΑ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 78079), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

33. Με την υπ’ αριθμ. 15402/22/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣ¬ 
ΤΟΥ, (Α.Μ. 79263), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

34. Με την υπ’ αριθμ. 14879/13/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 § 2 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 


του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, (Α.Μ. 88396), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 25/07/2013, λόγω 
παραίτησης. 

35. Με την υπ’ αριθμ. 14326/07/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, (Α.Μ. 89009), κατηγορίας Τ3 (Πτυχι- 
ούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω παραίτησης. 

36. Με την υπ’ αριθμ. 15390/22/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), διαπιστώνεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 92787), Κατηγορίας Δ03 (Πτυχιούχοι Διοικητικό- 
οικονομικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από της 
07/08/2013, λόγω θανάτου. 

37. Με την υπ’ αριθμ. 15442/23/08/2013 πράξη της Βο¬ 
ηθού Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνω¬ 
σης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΤΣΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 95706), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/08/2013, λόγω 
παραίτησης. 

Η Βοηθός Διευθύντρια 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης κ.α.α. 
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